SABA-ITALIA - Mod. Freudenstadt 6-3D 
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SABA-ITALIA (SeEwarxwilder Apparate-Bau) - Mod. Freudenstadt 6-3D (telaio 550104000). Apparecchio AM/FM, con onde lunghe, medie e corte in AM e ultracorte in FM. MF/AM a 
472 ke/s, MF/FM a 6,75 Me/a. Riproduxione aonora del tipo 3D con effetti atereofoniti ottenud con quattro altoparlanti. Controlli dei toni aid e baaai abbinad al controllo di lar- 
ghexsa di banda passante. Potenza d*uarita 4 watt indistord. Aaaorbimento di corrente 0,7 ampere a 125 volt (Produxione 1955-56). 











































